INFORME GENERAL SATI-Q ADULTOS 2003 


El informe general SATI-Q adultos fue confeccionado a partir de los datos aportados por 


las siguientes instituciones: 





UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS 


Centro de Cuidados Intensivos 
Clínica del Valle SRL 

Clínica Gúemes 

Clínica Marañón 

Clínica Modelo de Entre Ríos 
Clínica Modelo de La Pampa 

Clínica Olivos 

Clínica Roca 

Clínica San Jorge 

CMIC 

Hospital Alemán 

Hospital Británico de Buenos Aires 
Hospital Castex (Higa Eva Perón) 
Hospital Castro Rendón 

Hospita Evita Pueblo 

Hospital Italiano Central 

Hospital J.B. Iturraspe 

Hospital Naval Pedro Mallo 
Hospital Privado Centro Médico de Córdoba 
Hospital Regional de Río Grande - UTIA 
Hospital San Felipe 

La Sagrada Familia 

Policlínico Modelo de Cipolletti S.A. 
Policlínico Regional de Villa Mercedes 
Sanatorio Adventista del Plata 
Sanatorio Allende 

Sanatorio de la Providencia 
Sanatorio del Salvador 

Sanatorio La Entrerriana 

Sanatorio Nosti 

Sanatorio San Lucas 


PROVINCIA 





San Juan 
Chubut 

Salta 
Córdoba 
Entre Ríos 
La Pampa 
Buenos Aires 
Río Negro 
Tierra del Fuego 
Neuquén 
CABA 
Buenos Aires 
CABA 
Neuquén 
Buenos Aires 
CABA 

Santa Fe 
CABA 
Córdoba 
Tierra del Fuego 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
Río Negro 
San Luis 
Entre Ríos 
Córdoba 
Buenos Aires 
Córdoba 
Entre Ríos 
Santa Fe 
Buenos Aires 








